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Termo de Responsabilidade 


Por meio deste termo declaro estar plenamente ciente das obrigações que me 
cabem no tocante à segurança em laboratório que inclui o uso de equipamento 
individual de segurança como óculos, jaleco, luvas e calçados fechados, além de 
máscara de fuga quando necessário e as demais normas de segurança comuns a 
todos os laboratórios de química. Manifesto também o meu compromisso em garantir a 
segurança de meus colegas, evitando atitudes irresponsáveis, brincadeiras, frascos 
sem rótulo ou situações que ofereçam perigo a terceiros por negligência. Atesto que li o 
conteúdo dos documentos da disciplina que falam de segurança e descartes de 
produtos químicos. 


Declaro também estar ciente de meu dever de realizar pesquisa prévia afim de 
conhecer os riscos envolvidos na manipulação de cada um dos compostos a serem 
utilizados no laboratório bem como nos procedimentos a serem executados. Não 
tomarei qualquer decisão ou realizarei qualquer manipulação no laboratório da qual não 
tenha absoluta certeza dos riscos que envolva antes de consultar o docente 
responsável e os técnicos da disciplina. 


Declaro estar ciente do que é considerado plágio acadêmico e que estes 
procedimentos serão repreendidos severamente durante o curso. 


Nome: Arthur Ramos Bianchi 


CPF: 404.275.778-29 
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